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Verleende omgevingsvergunning, uitbreiden (verbreden) van de rundveestal, 
Visserweert 51, Roosteren 

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet 
Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor omgevingsvergunningen hebben 
verleend: 


Roosteren 

Visserweert 51 , voor het uitbreiden (verbreden) van de rundveestal, datum verzending 28 juni 2016. 


Bezwaar 

Mocht u het met het besluit tot verlening van een omgevingsvergunning niet eens zijn, kunt u ingevolge 
de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending van 
dit besluit bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders 
van Echt-Susteren, Postbus 450, 6100 AL in Echt. Graag in de linkerbovenhoek van enveloppe en be¬ 
zwaarschrift vermelden 'bezwaar'. 

Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste het volgende te bevatten: 

a. de naam en het adres van de indiener; 

b. de dagtekening; 

c. een omschrijving van ons besluit waartegen het bezwaar is gericht; 

d. de gronden van het bezwaar. 

Indien u bij ons een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u tevens op grond van artikel 8:81 van de Al¬ 
gemene wet bestuursrecht de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Roermond verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen als u van mening bent dat onverwijlde spoed, gelet op de betrokken 
belangen, vereist is. Ingeval u gebruik maakt van de mogelijkheid tot het verzoeken van een voorlopige 
voorziening dient u uw verzoek te richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Roermond, 
Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. 


Echt-Susteren, 7 juli 2016 
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